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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി. ഡബ്ലു . ഇ / 541/ 2009. 


2011 ജനുവരി 3. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ ആഫീസർ, ഭൂജല 
വകുപ്പ്, എറണാകുളം പരിചയസമ്പന്നരായ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 29 -1-2011 മുതൽ 4-2-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണിവരെ ഭൂജല വകുപ്പ് എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതും 4- 2- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ടി 
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും, അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് ജില്ലാ ആഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
മേൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തു 
ന്നതുമായിരിക്കും. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
- ജി . ഡ ബ്ല . ഇ . / 5 / 2010 - 11 - രാജീവ്ഗാന്ധി 
കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം ആയവന ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ മാവിൻചുവട് ലക്ഷം വീട് 
കോളനിയിൽ പുതുതായി കുഴിച്ച കുഴൽ 
കിണറിൽ 1.5 HP സബ് മേഴ്സിബിൾ പമ്പ്, 
(ISI marked) പൈപ്പുകൾ ഇവ പ്പെ ചെയ് 
പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫ്ളാറ്റ് ഫോം , 
3000 ലിറ്റർ വെള്ളംഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള 
വാട്ടർടാങ്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, 
വി ത ര ണ ശൃം ഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് 
പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക - 2,45,802 

6 ,200 
ജി . ഡബ്ലു . ഇ . / 6 / 2010 - 11 - ടി മൈലൂർതടം 
( വാർഡ്- 4) കോളനിയിൽ പുതുതായി കുഴിച്ച 
കുഴൽ കിണറിൽ 1.5 HP സബ് മേഴ്സിബിൾ 
പമ്പ്, (ISI marked), പൈപ്പുകൾ ഇവ പ്പെ 
ചെയ്ത് ആർ. സി. സി. പമ്പ് ഹൗസ് കം വാട്ടർ 
ടാങ്ക് സ്റ്റാന്റ്, 5000 ലിറ്റർ വെള്ളംഉൾക്കൊള്ളാൻ 
ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക്, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, 
വിത ര ണ ശ്യം ഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് 
പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക - 4,00,000 

10 ,000 


11th JAN . 2011 ] 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലകമ നമ്പർ 1 - ന് 


